Z NIEMCZEWSKICH 


CA KARIMIGRAUWA HABIGH LUNA 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 
27. stycznia 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok'z domu żałoby pod L. 4 przy ulicy Wielopole wprost na cmentarz nastąpi 


we czwartek d. 29, b. m. o godzinie 3. po południu, na który-to smutny obrzęd stroskany mąż, syn, matka, 


i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół 1 Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 30. b. m. o godzinie g. rano.w kościele OO. Franciszkanów. 


Zakład pogrzebowy ,Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


